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* * 
Var CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 168 
SÚMULA ON-LINE 

Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2021 Rodada: iz 
Jogo: Athletico Paranaense / PR X Corinthians / SP 
Data: 22/08/2021 Horário: 16:00 Estádio: Joaquim Américo Guimarães / Curitiba 
Arbitragem 
Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA / GO) 
Arbitro Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA / GO) 
Arbitro Assistente 2: Bruno Raphael Pires (FIFA / GO) 
Quarto Arbitro: Leonardo Ferreira Lima (AB / PR) 
Analista de Campo: Leandro Jose Mendes (CD / PR) 
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA / MG) 
Cronologia 
Entrada do mandante: 15:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 16:58 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 15:51 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 16:59 Atraso: Não Houve 
Início 1º Tempo: 16:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 17:01 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 16:46 Acréscimo: 1 min Término do 2º Tempo: 17:54 Acréscimo: 8 min 
Resultado do 1º Tempo: 0 X O Resultado Final: 0 X 1 


[ac] Fe Tor: [o No [88 fofo Fo [o] (15) 






Athletico Paranaense / PR Corinthians / SP 





e fosido | nomecompco [ra no] o focico | nemeonoto [ra [oh cor 
1 Santos Aderbar Melo dos San... T(g) P 293428 12 Cássio Cassio Ramos (e) RR 166276 
11 Nikao Maycon Vinicius Ferr ... VP 306616 4 Gil Carlos Gilberto do N ... TP 178854 
13 Khellven Khellven Douglas Sil... TR 557878 5 Gabriel Gabriel Girotto Franco To ER 320839 
16 Abner Abner Vinicius da Si... Tp 524291 11 Giuliano Giuliano Victor de Paula 7 [IP 178486 
17 Guilherme ... Guilherme BissoliCampos T P 322642 19 Mosquito Gustavo Henric da Silva RR 308275 
26 Erick Erick Luis Conrado CG... Tp 376073 23 Fagner Fagner Conserva Lemos T P 177050 
34 Pedro Henr... Pedro Herrique Ribei ... TR 352037 26 Fabio Santos Fabio Santos Romeu RARE 162248 
44 Thiago Heleno Thiago Heleno Henriq ... Tp 171788 28 Adson Adson Ferreira Soares TIP 513472 
80 David Terans Miguel David Terans Perez T P 630170 29 Roni Roni Medeiros de Moura T P 387432 
88 Christian Christian Roberto Al... Te 546294 33 João Victor Joao Victor da Silva ... W ||? 420688 
96 Carlos Edu... Carlos Eduardo Ferre ... TR 408134 77 Jo Joao Alves de Assis Silva T P 162504 
98 Anderson P... Anderson Silva da Paixão R(g) P 311316 32 Matheus Do ... Matheus Planelles Donelli R(g) P 541820 
2 Nicolas He... Nicolas Hernandez Ro... R P 725558 6 Piton Lucas Piton Crivellaro Gt | IP 439689 
5 Marcinho Marcio Almeida de OI... RERE 315637 7 Luan Luan Guilherme de Je... R P 409960 
6 Marcio Aze ... Marcio Gonzaga de Azevec R P 167769 8 Renato Aug... Renato Soares de Oli... Gt | IP 165836 
8 Nicolas Nicolas Vichiatto da ... Ra 406246 20 Marquinhos | Marcos Vinicius Sous ... IB | IP 452746 
15 Jader Jader Barbosa da Sil... Ra 595734 22 Mateus Mateus da Silva Vita ... Gt | IP 405246 
18 Cittadini Leonardo Cittadini at | IP 321574 24 Cantillo Victor Danilo Cantil ... Im | IP 691641 
19 Jaderson Jaderson Flores dos Reis R P 513348 34 Raul Raul Gustavo Pereira ... Gt | IP 509667 
27 Ze Ivaldo Jose Ivaldo Almeida Silva R P 409873 37 Eduardo Sa... Eduardo Santos Queiroz R P 448892 
38 Mingotti Vinicius Alessandro ... at | IP? 544426 38 Gabriel Gabriel Pereira dos ... Gt | IP 542398 
55 Canesin Fernando Canesin Matos R P 307508 39 Xavier João Vitor Xavier de ... Rae 523897 
79 Renato Kayzer Renato Kayzer de Souza R P 337840 43 Vitinho Victor Gabriel Moura ... at | IP 413031 


T= Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Athletico Paranaense / PR Corinthians /SP 


Técnico: Antonio José Cardoso De Oliveira Técnico: Sylvio Mendes De Campos Junior 
Assistente Técnico: Bruno Amorim Lazaroni Assistente Técnico: Dorival Ghidoni Junior 

Médico: Paulo Jose Gomes Puccinelli Assistente Técnico: Fernando Lazaro Rodrigues Alves 
Treinador De Goleiros: Felipe Faria De Souza Médico: Julio Stancati Filho 

Preparador Físico: Tulio Flores Dos Santos Preparador Físico: Flavio Henrique De Oliveira 
Massagista: Juan Pablo Fiorenza Massagista: Alexandro Goncalves Dias 





PAi 
10:00 2T 29 NR | Roni Medeiros de Moura Corinthians/SP 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


[) [oJpul=Me [o JN [eo feto [0] g 





16:00 2T 96 Carlos Eduardo Ferreira de Souza Athletico Paranaense/PR 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada de maneira 
temerária em seu adversário na disputa de bola. 


Cartões Vermelhos 


Nome do Jogador 





+1:00 2T | 44 Thiago Heleno Henrique Ferreira - Athletico Paranaense/PR 


Cartão Vermelho Direto Motivo: V1.7. Dar uma entrada contra um adversário com uso de força excessiva na disputa da bola CD V1.8. outro motivo (detalhar 
no campo expulsões) - Por dar uma entrada com uso de força excessiva atingindo com a trava a perna de seu adversário de número 
28, sr. adson ferreira soares, na disputa de bola. informo que o atleta atingido recebeu atendimento médico e continuou na partida. o 
atleta expulso, no momento em que deixava o campo de jogo, proferiu as seguintes palavras: "eu peguei a bola, vou ter que tirar 
minha perna? vocês estão de sacanagem, vocês são um bando de safado". fato esse presenciado e informado pelo assistente número 
1, sr. fabricio vilarinho, e o quarto árbitro, sr. leonardo ferreira lima. 
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Ocorrências / Observações 
Foi respeitado (1) um minuto de silêncio em homenagem as vitimas da covid-19. 





Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Foram acrescidos (1) um minuto no primeiro tempo e (8) oito minuto no segundo tempo devido paralisações, substituições e checagem de var. 











Nada houve de anormal. 


Observações Eventuais 






Relatório do Assistente 
Eu, sr. fabrício vilarinho da silva, assistente 1, informei ao árbitro, sr. wilton pereira sampaio, que o jogador expulso proferiu as seguinte 
palavras ao deixar o campo de jogo: "eu peguei a bola, vou ter que tirar minha perna?vocês estão de sacanagem, vocês são um bando de 
safado”. 





Substituições 





45:00 INT 'Athletico Paranaense/PR 27 - Jose Ivaldo Almeida Silva 34 - Pedro Henrique Ribeiro Gonca... 





38:00 1T | Corinthians/SP 37 - Eduardo Santos Queiroz 23 - Fagner Conserva Lemos 

10:00 27 | Athletico Paranaense/PR 79 - Renato Kayzer de Souza 17 - Guilherme Bissoli Campos 
10:00 27 | Athletico Paranaense/PR 18 - Leonardo Cittadini 88 - Christian Roberto Alves Card... 
10:00 2T | Athletico Paranaense/PR 15 - Jader Barbosa da Silva Gentil 80 - Miguel David Terans Perez 
18:00 27 | aAthletico Paranaense/PR 19 - Jaderson Flores dos Reis 96 - Carlos Eduardo Ferreira de S... 
28:00 27 | Corinthians/SP 8 - Renato Soares de Oliveira Au... 29 - Roni Medeiros de Moura 

28:00 2T  Corinthians/SP 22 - Mateus da Silva Vital Assump... 19 - Gustavo Henric da Silva 

30:00 27 | Corinthians/SP 7 - Luan Guilherme de Jesus Vieira 77 - Joao Alves de Assis Silva 
30:00 2T  Corinthians/SP 39 - João Vitor Xavier de Almeida 11 - Giuliano Victor de Paula 
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